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T R AE S TL N 5 fgura, caluarice bajim in hoc ex pr Unit, ut palatum maxillce jj fu^ 
perioris of a in priori pgura commonfraret . Huic autem per multi adfuntcbaradler es ,qui 
capitis ofiibus futuris <j enarrandis fuperius adiuuerunt . aeproinde (plid illis indicetur , ex fe^ 
xto Capitepetas licet . Quamuis interim bic eos annotare operceprecium fit, quibus adpropos 
Jitatn enarrationem indigemus . 

L Hie modica oJ?is jrontis portio in confpe&um uenit . 

O OTP Cuneijorme os . 

QjT Hoc os prior quop fgura T notation b abet, off primim maxilla: fuperioris os . 

S’ A Hoc os prior fgura etiam A indicat, efcp quartum maxillce os. 

H H Cain aria; fedes, quam os iugale ^fhatomes peritis uocari,iam atttea diSlum ejl * 
y 5 utura, pice duos procepis os iugale effor mantes committit „ 

d Hi: latitat futura,primum maxillce fuperioris os d cuneiprmi difcernens'.dcinde tt pturcepri 
mum a piarto dir intends pars pit temporis cauo confpicua. 
e i S utura piarto maxillce oj^i^y cuneijor mi communis * 

f Suturce primum maxillce os d piarto fepar antis pars, in anterior i maxillce regiont appares, ac 
priori fgura ab a adb indie at a, 

g Sutura jrontis op gyprimo maxilla: op communis, quam fuperiori fgura R inpgniuimus . 
n Sextum maxillce fuperioris os. 

q c-yfb e tier jus qfuturafexto maxillce opi <^y cuneijor mi communis indicator . 
rg S eptum narium, er fedes qua id d cuneijor mi op dirimitur. 
t . u 'H t adu tran ft erf a notatur juturafextutn os maxillce d quarto dirimens . 

'-Hb x adt fitura indicator , duo fexta maxillce fuperioris odd ab inuicem feiunoens , FY duo 
bus illis opbi is communis. J * 

y Sutura notatur redla per palatum duel a, Qy quartis maxillce ofibus communis . 

? Hiuatim indicator f rumen in anteriori palati fede pofcriorijf dentium inciforiorum res 
gione apparens , ad cuius latus inter dum obfeura occurrit fitura , tranfuerfim aliquoufque in 
a. piarto juperioris maxilla op prorepens, qg ce iufgnita . 
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V P E R I O R maxilla non unico quidem,fedpluribus efiormaturofsn CurvuaUU 
bus,atque id potiflinuim, utad patiendu fiatpertinacior,ne fcilicct ftacim puZXcm. 
unaeius particula laborante, uniuerfa infeftetur,fed quo malum una cum cr 

ofte (utin capitis ofsium ftruclura dictum eft) definat. Deinde quum no ffX <Lcle ' 
omnes eius partes aequefolidas,fpiflasacduras fieri oportucriqillaquocp 
expluribus conftituioftibus fuitnec-efle. Atque haec praecipue duris,fed 
admodum lcuibus componitur oftibus.nam narium foramina adeoam- 
pla paten tiaq? funt,ut tantae moli maxillae infignis acccdat leuitas . Dein ah) in oflibus finus,ac 
intus latitantcs cauernae,quas aer oppIet,adco amplaecauae^cxiftut, ut maxilla fuperior utriru 
quead latera narium cauitatis, fimile quid nancifcaturcum cereisimaginibus,quasin uarias 
formas fundimus,acintus cauas relinquimus. Non cnim Galeno hac parte aftentiendum eft, tl j c y 

qui luperiorem maxillam medulla: expertem, durisep oflibus, ncc leuitatc indigentibus effbiv /« XmL. ' 
matam docet : quod hxcnihil,uti inferior,moueatur. Quum interim inferior multo fane fit 
ualidior, SC ofle conftet iniurrjs ferendis longe pertmaciore, multoqj minus a Gallica fcabie 
erodi apto. Compinguntur uero maxillae fuperioris ofta inuicem futuris, ita tamcn ut ea quae c ^ru6l U ya 

pcrharmoniamcommittuntur/uturasquoqucmodbappellareliceat.NamuelGalenifuftra °uff t f <lx ' 1 ' 

gio eas omnes futuras nominare nemint uerendum eft, quum exatftiftimae (fi modo quae fint) L,hode OP 

harmonitc intus quendam mutuum ingreftum futurarum quafi ritu oftendat.Caeterum quae H*. 

nam futuraru fuperioris maxillae fit fcrics,quisqp films ofsium numerus, longe facilius demon 

ftratu quam feriptu arbin-or.Qtio minus tamen hie rei difFicultati ccdam,primum hominis fu 

periorem maxilla aggrcdiar,ac dcinceps obiter in quibusGaleni defcriptiocanibusautfimijs, 

non aute homimbus coueniat,fubiunga. V ocabitur itaque fuperior maxilla,quicquid ofsium 

in caluaria praetcr fuperiorem dentium lericm nobis adhuc cnarrandu m fupereft. Capitis ioi 

tur ofta o<fto,fuis futuris circumfcripta, iam antca enumerauimusepraeter quatuor ofticula,ati 

ditus inftrumentorum conftrucfh'onem ingredientia. Maxillae autem fuperioris ofta (praetcr 1 j rcuh ” :dXl1 ' 

tenuia quaedam fungofa & ueluti mcmbranca ofsicula, quae in narium amplitudinis fummo, mtflaX'" 1 ' 

in exiccatis, aut nuper cocftis caluarfis impenfccartilaginca obfcruantur)duodecim funt,ab 

utroque fcilicct latere fena . Atque horum fex, unum fedis oculi externum angulum confti- 

tuere dicemus, fecundum uero & tertium ad oculi fedis internum angulum referentur. quar^ 

turn omnes fui lateris dentes fuperioris maxillae fufeipere docebimus. quintu ex duobus (qua: 

itauocamus) nafi ofsibus alterum erit. fextum cum fuo coniugead palati finem collocabitur, 

qua narium foramina in oris amplitudine fpedat. Acccptaigitur in manus caluaria,i!lam cum 

figuris huic Capiti praepofitis confer ,fex 9 horum ofllum fuis characfteribus inftgnitorum cir 

cumfcriptioncm tuo marte aliquantifper inquirito : & quemadmodum in fcholis fa cere coiv 

fueui,rudiori penna omnes quae tibi occurrent futuras,in altero caluariae latere atramento obli 

tera,ut hide futuras quibus ofta diftinguumr, exfententiapromptiusadinuenias. Ac primum 

omnium oculi fedi animu accdmoda, cofideraturus quot riam ilia effbrmernr oflibusequoru QuotofiL 

nonnulla maxillae fuperiori, alia capiti aferibuntur. Superior nanque huius fedis pars, from oculi fedes 

tisofteconftat. 0 Vertex autem Huius fedis, quae inftarconi pyramidiscpin arctumcogitur, e f ormetur - 

ofte componitur cuneiformi, magnam quoque exterioris lateris oculi fedis portionem (fed 

profundam) eftormantc.adcb ut cuneiforme os,fecundum os:frontisautcm,primum,in ocu 

It fede numerari nihil prohibeat, ' 1 tertium autem, ofsium maxillae primum numeratur,quod 

totum externu oculi fedis angulum, Sc. inferioris ambitus mediam portionem conftituit, c relf 

quam autetn inferioris ambitus oculi fedis partem ad fuperciIioruufqucmedium,maximum 

feu quartum maxilla: os occupat, atque hoc etiam ipfius fedis inferiorem partem quodammo 

do totam efficit,inter ofta oculi fcdem efformantia numero quartum. Quintum uero oculi fe. 

dis os,in interno confiftitangulo uerfus anteriora,& iuxta fedis ambitum, cftqj idofsium ma- 

xillae fecundum. 8 Sextum autem ofsium fedem oculi conftituentium, in interno etiam fedis 

reponitur latere, & poftcrius nuper dicto locatum,nobis maxillae ofsium tertiu cenfetur. Duo 

itaque oculi fedis ofta, ad capitis ofta referuntur, duo nimirum priora. & quatuor ad fuperio. 

rent fpeefiant maxillam, quatuor uidelicct poftremo enumerata. Poftquam hacc in oculifcde 

non ofcitantcr animaduertcris, & futuras infpexeris quibus fex oculi fedis ofta terminantur, 

licebitexadHus unumquodque maxillae os priuatim fliis futuris ad hunc modum circumfcrf 

bere . Primum maxillae fuperioris os,altcram oflis iugalis partem conftituit,& nonnihil tern P rimum mu, 

ports flipcrcilrj^ ac fedis oculi,totum uidclicet exterioremangulum,in fc comprehcndit,non xl ^ cC0S ' 

minimammalaeetiam portionem efformans. Committitur autem hoc primum maxillae os, 

temporis ofli, inter uentu b foturac,quae duos proceflus os iugale efformates iungit. Dein com 

D z mittitur 




